

Systeme d'exploitation 

• Microsoft® Windows® XP Edition Familiale 


Processeurs 

Processeur Intel® D Celeron® 325 
2,53GHz, 533MHz Frequence de bus, Cache de 
niveau 2, 256Ko 

Jeu de composants Intel® 845GE 

Memoire 

256Mo SDRAM DDR 

2 supports DIMM 
Memoire max. : 2Go 

Stockage 

80Go Disque dur Ultra DMA (7200 tours/min) 

dont 5Go environ reserves au systeme de restauration 

Lecteur de DVD 16x maxi. 
Graveur de cd 48x 
Disquette 3,5 pouces 1,44 Mo 

Communication 

Modem 56K haut debit 
Interface reseau 10/100BT 

Video 

Video integree Intel® Extreme Graphics 
Jusqu'a 64 Mo de memoire video partagee 
dynamiquement 

missions sonores 

Solution audio AC'97 integree 
(Haut-parleurs fournis avec les ecrans) 

Accessoires 

Clavier et souris a molette PS/2 
Ecrans (disponibles en option) : Compaq 
Presario FP5317 15" LCD avec haut-parleurs 
integres 

Compaq Presario FP7317 17" LCD avec 
haut-parleurs integres 

Connecteurs & evolutivite 

5 baies d'extension 

1 AGP (libre) 

3 emplacements pour cartes format PCI (dont 2 
libres) 

6 ports USB 2.0 (2 a I'avant) 

2 ports FireWire IEEE 1394 (1 a I'avant) 
1 port parallele 

1 port serie 
Audio en facade 


Logiciels 

• Microsoft® Word 2002 

• Microsoft® Works 7.0 

• Microsoft® Internet Explorer 6.0 

• Microsoft® Outlook® Express 

• Adobe® Acrobat Reader 6.0 

• Sonic™ RecordNow CD/DVD 

• Microsoft® MovieMaker 2 

• Microsoft® Windows® Media Player 9 

• Apple iTunes 

• Offre speciale : pour connaTtre les titres 
disponibles a prix reduit, consultez : 
www.mysoftwarechoice.com 

Internet & Services en Ligne 

• Acces facile a Internet avec les principaux 
fournisseurs d'acces 

Service & Assistance 

• Partition de restauration Compaq Presario 
(possibility de restaurer separement le systeme, 
les applications et les pilotes) 

• Option de reaffectation de la partition de 
restauration 

• Outil de creation de CD/DVD de restauration 

• Symantec™ Norton Antivirus™ 2004 (mise a 
jour LiveUpdate : 60 jours) 

• Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003 

Informations complementaires 

• P/N: PG155AA #ABF 

• UPC/EAN code: 829160496733 

Poids 

• 12.8 kg 

• 14.5 kg Emballe 

Dimensions 

• 182 x 420 x 390 mm 

• 300 x 490 x 590 mm Emballe 

Garantie 

• 1 an, reprise et retour, pieces et main-d'oeuvre. 
Une extension de garantie de 2 ans est 
disponible. 

• Pour en savoir plus : 
www.hp.com/fr/extension-garantie 


Compaq recommande Microsoft® Windows® XP 


http://www.hp.com 

Images non contractuelles. © 2003 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les 
informations contenues dans ce document sont 
sujettes a modification sans preavis. Les garanties 
applicables aux produits HP sont decrites dans les 
documents de garantie accompagnant ces 
produits. Aucune information du present document 
ne saurait etre considered comme constituant une 
garantie supplemental. La societe HP ne saurait 
etre tenue pour responsable des erreurs ou 
omissions, techniques ou redactionnelles, 
contenues dans ce document. 
06/04 


COMPAQ 


